İŞÇİNİN  FECİ  ÖLÜMÜ 


Amasya’da  Bir  Hidroelektrik  Santralinde  Çalışan  3 1  Yaşındaki  İşçi,  Şaft  Makinesine  Kolunu  Kaptırması 
Sonucu  Hayatını  Kaybetti. 


Amasya'da  bir  hidroelektrik  santralinde  çalışan  31  yaşındaki  işçi,  şaft  makinesine  kolunu  kaptırması 
sonucu  hayatını  kaybetti.  Edinilen  bilgiye  göre,  Taşova  ilçesi  Ilıca  köyü  mevkisinde  bulunan 
hidroelektrik  şantiyesinde  çalışan  Niyazi  Korkmaz  (31),  traktör  ile  su  tankeri  arasındaki  şaftı 
çalıştırdıktan  sonra  su  tankerinin  vanasını  açmak  istediği  esnada  şafta  kolunu  kaptırması  sonucu 
hayatını  kaybetti.  Olayla  ilgili  soruşturma  sürüyor. 
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